**x 


Quarto Arbitro: 


Delegado Local: 


Arbitro Assistente 1: 
Arbitro Assistente 2: 


Analista de Campo: 


Término do 1° Tempo: 19:19 
Resultado do 1° Tempo: 2 X 0 


Joao Fabio Machado Brischiliari (AB / PR) 
Bruno Fernando Aparecido Rohling (BAS / PR) 


Maria Luiza Brandellero dos Santos (CD / PR) 
Edinho Antonini (FD / PR) 


Atraso: Não Houve 
Atraso: Não Houve 


Luiz Alberto Alves de Abreu (CBF / PR) 


Cronologia 


Entrada do mandante: 18:20 
Entrada do visitante: 18:20 
Início 1° Tempo: 18:30 


ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA 
ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA 
ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA 


Atraso: Não Houve Entrada do mandante: 19:31 Atraso: 
Entrada do visitante: 19:31 Atraso: 

Início do 2° Tempo: 19:34 Atraso: 

Término do 2° Tempo: 20:25 Acréscimo: 


Acréscimo: 4 min 


V 
> 


Resultado Final: 2 X 0 


Relação de Jogadores 


Agua Santa / SP 


RH CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL Jogo: 412 
SUMULA ON-LINE 
Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série D/2024 Rodada: Volta 
Jogo: Maringa Futebol Clube S.a.f. / PR X Agua Santa / SP 
Data: 13/07/2024 Horário: 18:30 Estádio: Willie Davids / Maringa 
Arbitragem 
Arbitro: Wagner Francisco Silva Souza (AB / BA) 


Não Houve 
Não Houve 
Não Houve 


6 min 


Apelido Nome Completo 


1 Dheimison Dheimison Benavides ... me 186418 1 Ygor Vinhas Ygor Vinhas Oliveira Lima T(g) P 346401 
3 Ronald Ronald Eugenio de Ca... T P 419566 2 Julio Vaz Julio Cesar Vaz de A ... TIP 384157 
7 EDISON NEG . Edison Custodio dos ... TP 692783 3 Marcelo Marcelo Augusto da S... T P 311537 
8 Rodrigo Rodrigo Oliveira dos ... TAR 554480 4 Anderson Anderson Sant'ana Prestes T P 554076 
10 Léo Ceará Jose Leonardo Veriss ... TP 540826 5 Villian Villian Guilherme Go ... TIRE 577493 
11 Roberto Roberto Badermann Rebec T P 501584 6 Artur Artur Sergio Batista ... w [Ip 377697 
13 Gebson Gebson Gomes dos Santos: T P 537899 7 Vinicius Vinicius Henrique Ba ... TIRE 440110 
23 Max Max Miller Araujo Loiola TAIR 542761 8 Leo Sena Leonardo de Souza Sena T P 352625 
34 Matheus Matheus Guilherme Mo... T P 438404 9 Rafael Oller Rafael Oller Pereira IRE 308392 
38 BLACK Lucas Gabriel de Oliveira T P 577384 10 Neilton Neilton Meira Mestzk We 316754 
99 Maranhão Guilherme da Silva B ... TAIR 517451 11 Gustavo Xuxa Gustavo Simon Vertuoso T P 303589 
12 Rafael Wil... Rafael William Dias ... R(g) P 539292 12 Lucas Lucas Bento R(g) P 549748 
2 Luis Fernando Luis Fernando Nascim... R P 548632 13 Luizão Luiz Carlos Nascimen ... RARE 170026 
4 João Victor João Victor Eliziári ... R R 580979 14 Pedro Matheus Pedro Antonio Matheu ... R P 538341 
5 Leonardo Leonardo de Oliveira ... lat | IP 377082 15 Mika Samuel Gabriel Souza RFR 707676 
9 LUAN Kleyverton Luan Cost ... BALE 634225 16 Diego Diego da Silva Maia BERR 342212 
15 Parrudo Jeferson Silva dos Santos R P 374773 17 Jonatas Jonatas Santos Martiniano R P 615488 
17 lago lago Santana Lima RAR 559150 18 Lucas Lucas Antonio da Sil ... R | IP 516783 
18 Derick Dérick Moisés Marque... R P 577364 19 Korek Arthur Korek Vargas Lutfi R P 591889 
28 Lucas Lucas Oliveira Gomes ... RANE 544910 20 HIGOR Higor Augusto Farias ... RARR 708399 
30 Caio Caio Alberto Maia da ... R P 728908 21 Davi Gomes Davi Gomes de Alvarenga R P 647399 
33 Moraes Matheus Purcelo Blec ... lat | IP 419537 22 Pedro Marlon Pedro Marlon do Prad ... RARR 458684 
40 Romailson ... Romailson da Silva d ... im | IP 671109 24 Joao Vitor Joao Vitor Ramos RALE 653929 
T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (g) = Goleiro 
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Comissão Técnica 


Maringa Futebol Clube S.a.f. / PR Agua Santa / SP 


Técnico: Jorge Luiz Fernandes Castilho Técnico: Guilherme De Cassio Alves 
Assistente Técnico: Jose Ivan Doreto Campanari Junior Assistente Técnico: Leandro Benuto De Almeida 
Médico: Gilson Wassano Kuroda Médico: Natan Madeira Arnoni 
Treinador De Goleiros: Adilson Francisco Teodoro Treinador De Goleiros: Sergio Simoes De Jesus 
Preparador Físico: Kaue Berbel Preparador Físico: Eduardo Alves 
Fisioterapeuta: Juliano Dallazen De Carvalho Massagista: Jordaite Barreto Da Silva 


1T 38 


11:00 NR Lucas Gabriel de Oliveira Maringa Futebol Clube S.a.f./PR 
22:00 i 99 NR Guilherme da Silva Barbosa Maringa Futebol Clube S.a.f./PR 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 


emo [mr] we) 
8 


32:00 1T Rodrigo Oliveira dos Santos Maringa Futebol Clube S.a.f./PR 
Motivo: A4. Infringir persistentemente as regras do jogo - Por infringir persistentemente as regras do jogo. 

42:00 iT 24 Joao Vitor Ramos Agua Santa/SP 
Motivo: A1.14. Atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo - Por se envolver em um tumulto, discutindo com preparador de 
goleiros da equipe adversária sr. adilson francisco teodoro. 

42:00 1T TG Sergio Simoes de Jesus Agua Santa/SP 
Motivo: A1.14. Atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo - Por discutir com o gandula. 

42:00 1T TG Adilson Francisco Teodoro Maringa Futebol Clube S.a.f./PR 
Motivo: A1.14. Atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo - Por se envolver em um tumulto, discutindo com atleta da equipe 
adversária, nº 24 joão vitor ramos. 

23:00 2T 13 Gebson Gomes dos Santos Maringa Futebol Clube S.a.f./PR 
Motivo: A1.3. Cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor - Por cometer uma falta tática, impedindo um ataque 
promissor. 


TG - Treinador de GoleirosTG - Treinador de Goleiros 


Cartões Vermelhos 


NÃO HOUVE EXPULSÕES 
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Ocorrências / Observações 
Entrada da maca e atendimento médico: 
2º t aos 30 minutos, atendimento para atleta nº38 da equipe do maringá. 
2º t aos 35 minutos, atendimento para atleta nº03 da equipe do maringá. 


Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos: 
Acréscimos devido a comemorações, reposição de bola em jogo, entrada da maca e substituições. 


Observações Eventuais 


Informo que aos 42 minutos do primeiro foi excluído do jogo o gandula joão pedro fernando flosi. 


Relatório do Assistente 
Nada houve de anormal. 


Substituições 


INT Agua Santa/SP 18 - Lucas Antonio da Silva Soares 11 - Gustavo Simon Vertuoso 

INT Agua Santa/SP 14 - Pedro Antonio Matheus Martin... 4 - Anderson Sant'ana Prestes 
24:00 2T Agua Santa/SP 15 - Samuel Gabriel Souza 7 - Vinicius Henrique Baracioli ... 
26:00 2T Maringa Futebol Clube S.a.... 33 - Matheus Purcelo Blecha de Mo... 34 - Matheus Guilherme Montagnine 
33:00 2T Maringa Futebol Clube S.a.... 28 - Lucas Oliveira Gomes Bonifacio 38 - Lucas Gabriel de Oliveira 
33:00 2T Agua Santa/SP 17 - Jonatas Santos Martiniano 9 - Rafael Oller Pereira 
33:00 2T Maringa Futebol Clube S.a.... 5 - Leonardo de Oliveira Costa 3 - Ronald Eugenio de Carvalho 
45:00 2T Maringa Futebol Clube S.a.... 4 - João Victor Eliziário Valeri... 13 - Gebson Gomes dos Santos 
45:00 2T Maringa Futebol Clube S.a.... 18 - Dérick Moisés Marques Poncia... 10 - Jose Leonardo Verissimo do N... 
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